UFCB INDEX CARD 


= — —__= — 


DATE 2. LOCATION |12. CONCLUSIONS  *. 
a Was Balloon 
| 9 NOY 1954 SALEM, MASS, ¡MX Probably Balloon 
| —— ( | y O Possibly Balloon 
| 3. DATE-TIME GROUP i TYPE OF OBSERVATION 
Local Oe oee e eea J Ground-Vi sual O Ground-Rador | = ba Alarte 
GMT__ O 921322 (D) E | O Air Visual y O Air-Intercept Radar ¡OQ Possibly Aircrofr 
| 5. PHOTOS | | 6. SOURCE |O Was Astronomical 
O Yes | O Probobly Astronomi cal 
| Ə No | MILITARY O Possibly Astronomical 
7. LENGTH OF OBSERVATION 8. NUMBER OF OBJECTS | 9. COURSE A a E a 
o pidió Sa Data for Evaluation 
| a Jnk no wm 
23 MINUTES ONE E 
10. BRIEF SUMMARY OF SIGHTING 11. COMMENTS 
SHPERE, WHITE, VERT BRIGHT, SEZMED TO BE FITS TEE SPECIFICATIONS OF A BALLOON 
, , ” » 
STATIONARY BUT JUMPING, FADED OUT, -NSUFFICIENT DATA TO WARRANT FURTHER 


IIVESTICATION, 


| 
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